WILDER 
Hartkaiser-Runde Ellmau KAISER 
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Hartkaiser-Runde Ellmau 
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@ Information Si Beschreibung 
Ausgangspunkt 
Bergstation Hartkaiser, Ellmau (1.555 m) Bergstation Hartkaiserbahn - Ellmis Zauberwald - Tanzbodensee - 
Endpunkt Bergstation Hartkaiserbahn 
Bergstation Hartkaiser, Ellmau (1.555 m) 
Untergrund Fahren Sie mit der Gondelbahn auf den Hartkaiser und starten Sie direkt 
Die Wegbeschaffenheit variiert zwischen am Bergrestaurant Bergkaiser. Walken/ laufen Sie durch Ems 
Fahrstraße, Wiesenweg, Waldweg und Schotterweg Zauberwald, den Panoramaweg entlang Richtung Tanzbodensee. Bei der 
Empfohlene Ausrüstung Einmündung des Panoramawanderweges biegen Sie auf die Forststraße 


Laufschuhe, Trinkflasche, Energieriegel, ev. gpx- 


track links ab. Jetzt walken/laufen Sie diesen Weg zurück zur Bergstation. Tipp: 


Eine kurze Trainingsrunde auf 1500 m. 
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